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ई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 8, 2020/ आषाढ़ 17, 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8 , 2020 /ASADHA 17 , 1942 


भारतीय मानक ब्यूरो 
( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 जून , 2020 


संदर्भ : पब/3/ 3/ 2020-21 ( 28). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 2018 के नियम 15 के उपनियम ( 1 ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए 
गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) | रद्द होने की 
संख्या 

जो कि रद्द होने है, 

तिथि 
अगर है, की संख्या 

वर्ष और शीर्षक 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 


क्रम 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


1 . आई एस / आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073-10102 : 2014 
स्वास्थ्य सुचना विज्ञान - पॉइंट ऑफ़ केयर चिकित्सा 

उपकरण संचार 

भाग 10102 नामावली - ऐनोटेटेड ईसीजी 
3039 GI/ 2020 

( 1 ) 
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क्रम 


स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक 


स्थापित तिथि 


संख्या 


भारतीय मानक ( कों ) | रद्द होने की 
जो कि रद्द होने है, 

तिथि 
अगर है, की संख्या 
वर्ष और शीर्षक 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / आई ई ई ई 11073-10103 : 2014 
स्वास्थ्य सुचना विज्ञान - पॉइंट ऑफ़ केयर चिकित्सा 

उपकरण संचार 
भाग 10103 नामावली -प्रत्यारोपण योग्य उपकरण , हृदय 

संबंधी 


3 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/ आई एस ओ/ आई ई ई ई 11073-20702 : 2018 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - पॉइंट - ऑफ़ -केयर मेडिकल 

डिवाइस कम्यूनिकेशन 
भाग 20702 वेब सेवाओं के लिए चिकित्सा उपकरण 

कम्यूनिकेशन प्रोफाइल 


4 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17077 ( भाग 2 ) : 2020 
प्लास्टिक - एक्रिलोनिट्रियल-बुटाडेनस्टेरेन ( एबीएस ) 

संकचन और बहिर्वेधन सामग्रियाँ 
भाग 2 परीक्षण बानगियों की तैयारी तथा गुणधर्म ज्ञात 


करना 


5 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


- 


आई एस 17017 ( भाग 2/ अनुभाग 2) : 2020 

विघुतीय वहां चालकता चार्जिंग पद्धति 
भाग 2 प्लग , साकेट –निकास , वाहन कनेक्टर्स , और वाहन 

के इनलेटस 
अनुभाग 2 a.c. पिन एवं कन्टैक्ट टयूब एस्सेसरी के लिए 

आयामीयसा संगतता एवं अंतर्विनिमेयता अपेक्षायें 


6 . 


आई एस 17397 ( भाग 1) : 2020 / आई एस ओ 16365-1 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


: 2014 


प्लास्टिक - संकचन और बहिर्वेधन के लिए तापसुघट्य 

पोलीयुरेथेन्स 
भाग 1 अभिमान प्रणाली तथा विशिष्टि का आधार 


7 . 


आई एस 17397 ( भाग 3) : 2020/ आई एस ओ 16365-3 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


: 2014 
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स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक 


स्थापित तिथि 


क्रम 
संख्या 


भारतीय मानक ( कों ) | रद्द होने की 
जो कि रद्द होने है, 

तिथि 
अगर है, की संख्या 
वर्ष और शीर्षक 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
प्लास्टिक - संकचन और बहिर्वेधन के लिए तापसुघट्य 

पोलीयुरेथेन्स 
भाग 3 एस्टर समूह की सामग्री के निर्धारण द्वारा ईथर और 

एस्टर पोलीयुरेथेन्स के बीच का अंतर 


8 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 17407 : 2020 
डिजिटल ओटोस्कोप - हैंडहेल्ड टाइप 


9 . 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस / आई एस ओ / टी एस 17975 : 2015 
स्वास्थ्य सूचना विज्ञान - व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के 
संग्रह, उपयोग या प्रकटीकरण में सहमति के लिए सिद्धान्त 

और डेटा आवश्यकताएं 


19 जून 2020 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10 . 


आई एस / आई ई सी टी एस 62993 : 2017 
मुक्तांतर , क्रीपेज दूरी के निर्धारण का मार्गदर्शन एवं 1000 
वोल्ट एसी और 1500 वोल्ट एसी से ऊपर और 2000 वोल्ट 
एसी और 3000 वोल्ट डीसी तक की कार्यकारिता वोल्टता 

के उपरकण के ठोस विघुत्रोधन की अपेक्षाएं 


इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 
110002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली , कोलकता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, 
भोपाल , भुवनेश्वर, कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर, नागपुर, कानपुर , पटना, पूणे तथा कोचि में बिक्री हेतु उपलब्ध 
हैं । भारतीय मानकों को http://www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता हैं । 


- 


जे . राय चौधरी, वैज्ञा. - जी एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - पी एवं एम ) 


, 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd June , 2020 


Ref : PUB /3 /3/ 2020-21 (28 ).— In pursuance of sub -rule (1 ) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given 
in the second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . 
The particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently 
till they are cancelled on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 


SI. 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title of 
the Indian Standards 
to be Cancelled , if 

any 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


1 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS /ISO / IEEE 11073-10102 : 2014 
Health Informatics - Point -of -care 

Medical Device Communication 
Part 10102 Nomenclature - Annotated 

ECG 


2 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS /ISO / IEEE 11073-10103 : 2014 
Health Informatics — Point -of- Care 

Medical Device Communication 
Part 10103 Nomenclature - Implantable 

Device , Cardiac 


3 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS /ISO /IEEE 11073-20702 : 2018 
Health Informatics - Point -of-Care 
Medical Device Communication 

Part 20702 Medical Devices 
Communication Profile for Web Services 


4 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS 17077 (Part 2 ) : 2020 
Plastics — Acrylonitrile -Butadiene - Styrene 
(ABS) Moulding and Extrusion Materials 
Part 2 Preparation of Test Specimens and 

Determination of Properties 


5 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS 17017 (Part 2 /Sec 2 ) : 2020 
Electric Vehicle Conductive Charging 

System 
Part 2 Plugs, Socket - Outlets, Vehicle 

Connectors and Vehicle Inlets 
Section 2 Dimensional Compatibility and 
Interchangeability Requirements for a.c. 

Pin and Contact- Tube Accessories 


6 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS 17397 (Part 1) : 2020 /ISO 16365-1 : 

2014 
Plastics - Thermoplastic Polyurethanes for 

Moulding and Extrusion 
Part 1 Designation System and Basis for 

Specifications 


IS 17394 (Part 3 ) : 2020 /ISO 16365-3 : 


19 June 2020 


NA 


NA 
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Si. 
No. 


No , Year & Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


Date of 
Cancellation 


No. Year & Title of 
the Indian Standards 
to be Cancelled , if 

any 
( 4 ) 


( 1 ) 


(3 ) 


(5 ) 


2014 
Plastics - Thermoplastic Polyurethanes for 

Moulding and Extrusion 
Part 3 Distinction between Ether and Ester 
Polyurethanes by Determination of the 

Ester Group Content 


8 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS 17407 : 2020 
Digital Otoscope - Handheld Type 


9 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS / ISO / TS 17975 : 2015 
Health Informatics - Principles and Data 

Requirements for Consent in the 
Collection , Use or Disclosure of Personal 

Health Information 


10 . 


19 June 2020 


NA 


NA 


IS / IEC TS 62993 : 2017 
Guidance for Determination of clearances, 
Creepage Distances and Requirements for 

Solid Insulation for Equipment with a 
Rated Voltage above 1000 AC and 1500 V 
DC, and up to 2000 V AC and 3000 V DC 


Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg , New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Kanpur, Patna , 
Pune , Kochi. Online purchase of Indian Standards can be made at http://www.standardsbis.in . 


J. ROY CHOWDHURY , SC - G & DDG (Stdn .-P & M ) 
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